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TOM TAYLOR 


ARTE 
COLIN WILSON 


COLORES 
WES DZIOBA 


TRADUCCIÓN 
BELEKO Y 
GASCONJEDI 


ROTULACIÓN 
BELEKO 


ILUSTRACIÓN DE PORTADA 
CHRIS SCALF 


NUEVA ORDEN JEDI 
(VEINTICINCO AÑOS 
DESPUÉS DE LA BATALLA 
DE YAVIN Y MÁS ALLÁ) 


Mientras comenzaba esta era, 
Luke Skywalker había unifica- 
do la Orden Jedi en un cohesivo 
grupo de poderosos Caballeros 
Jedi. Era tiempo de relativa 
paz, pero la oscuridad se cernía 
sobre el horizonte. Ahora, los 
descendientes de Skywalker se 
enfrentan a nuevas y renacien- 
tes amenazas para la galaxia y 
para el equilibrio de la Fuerza. 


Los acontecimientos narrados 
en esta historia tienen lugar 
aproximadamente — veinticinco 
años después de la Batalla de 
Yavin, 


Número 15 en la 
saga de Invasion 
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INVASION 


REVELACIONES PARTE 4 DE 5 


En el planeta Shramar, mientras intenta ayudar a los refugiados de su 
planeta natal Artorias, la reina Nina Galfridian descubre que el 
gobernador imperial de Shramar está compinchado con los invasores 
yuuzhan vong. Enfurecida, Nina se muestra como una yuuzhan vong 
enmascarada y se encargapersonalmente de la estructura de mando 


imperial. 


La hija adoptiva de Nina, Kaye, apenas tiene tiempo de hacerse a la idea 
de su revelación antes de que descubran una nueva amenaza: la flota 
del señor de guerra yuuzhan vong está en camino. Tras alertar al 
almirante Bylsma de la Nueva República, las Galfridian preparan la 


apresurada defensa del planeta. 


En Coruscant, Finn Galfridian ha intentado avisar al jefe de estado 
Borsk Fey”lya de un intento de asesinato. Pero al entrar a los aposentos 
de Fey'lya, oye casualmente el rechazo del jefe de enviar ayuda a 
Shramar... 
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NI 
A PITINA a 
A 
DENTRO DEL PALACIO IMPERIAL DE IN] 
CORUSCANT. LOS APOSENTOS DEL == 
JEFE DE ESTADO BORSK FEY'LYA. 
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sE 
RECORDARÁ 
ESTE DÍA. 










INFORMO 
EN DIRECTO A 
TRAVÉS DE LA 

HOLORED DESDE EL. 
PLANETA SHRAMAR, 

DONDE SE ESTÁ 

LLEVANDO A CABO 
UNA EVACUACIÓN 
MASIVA. 














LOS REFUGIADOS 








UNA DE ARTORIÍAS, EXILIADOS 
ran YA UNA VEZ DEBIDO A ESTA 
¡QUE YUUZHAN y INVASIÓN, HUYEN APURADAMENTE 






VONG ESTÁ DEL PLANETA, JUNTO AL 
ETERMNADA IN EJÉRCITO DEL REMANENTE 
RRER TODA Ly Y IMPERIAL QUE LLAMA A 


VIDA DE ESTE PE -b 
PLANETA. SHRAMAR HOGAR. 








EN TRANSPORTES Y 
EN UNA GRAN NAVE 


AL ENEMIGO Y SE HA 
REUTILIZADO PARA ALOJAR 
REFUGIADOS. 


LAS NAVES 
DE GUERRA YUUZHAN 
VONG YA AMENAZAN AL 
PLANETA DESDE ARRIBA. PI 
SORPRENDENTEMENTE, NAVES Di 
TODOS LOS TERRITORIOS DEL 
BORDE EXTERIOR SE HAN 
AGRUPADO PARA PROTEGER 
ESTE PLANETA Y COLABORAR 
EN SU EVACUACIÓN. 


JAMÁS 
PODRÍA HABERME 
IMAGÍNADO A GRUPOS 
TAN DISPARES TRA- 

BAJANDO JUNT( 


HAY CAZAS 
Y NAVES DE 
TRANSPORTE 
CÍVILES... 


..LUCHAN CODO A 
CODO JUNTO A 
NAVES IMPERIALES. 


y TODO ESTO LO HA ORGA- 

NIZADO UN 20 HOMBRE, UN 

HOMBRE QUE Al 

DESAFIANDO ARECTAMENTE 

A LA NUEVA REPÚBLICA Y QUE 

HA CONVENCIDO A TENEMOS Es 
E HACER LO MISM: 
























ES El 
ALMIRANTE 
BYLSMA. 







¿POR 
QUÉ ¡BAS A 
AYUDAR? ¡ES 
UNA DE 
ELLOS! 





ALMIRANTE. SOY. 
UNA AVERGONZADA. 
YA NO SOY YUUZHAN 
VONG. PERO LES 
CONOZCO, Y LO QUE 
SÉ PUEDE HACERLES 
DAKO. y 


¿POR 
QUÉ DEBERÍA 
CREERLE? TODO 
ESTO PODRÍA 
SER UN ARDÍD 







TÚ, 
¡QUÍTATE ESA 
CARA DE CHICA 
MIENTRAS LO 


ES... BUENO, 
Es COMPLICADO, 
y NO DISPONEMOS 
DE MUCHO 
TIEMPO. 


S IMPERIALES OBLIGABAN A 
NUESTRO PUEBLO A TRABAJAR EN 


V 
MUUR Y DE CRISTALI 
LAMBENT CUBREN EL 
PLANETA.” 








USAN LOS CRISTALES 
LAMBENT PARA EL 
CONTROL DE SUS NAVES 
ESPACIALES. Y EL_MUUR 
ES UN ARTÍCULO DE. 
PRIMERA NECESIDAD EN 
LA DIETA YUUZHAN VONG. 
si PODEMOS ATACAR 
SEMEJANTE FUENTE 
DE COMIDA... 


¡ALMIRANTE * (1h 
BYLSMA! 


¡LAS NAVES 
yUUZHAN VONG 
HAN ATRAVESADO 
LAS DEFENSAS 
PLANETARÍAS Y SE 
DIRÍGEN HACIA 
VOSOTROS! 


NUESTRAS FUERZAS 
TERRESTRES. 


KAYE. 
NOS QUEDA MEDIO 
MILLÓN DE PERSONAS YH 
POR TRASLADAR, — | 
NECESITAMOS MÁS 
TIEMPO. AVISA A 
LOS IMPERIALES. 


LLÉVATE 
A ARBELOA. 
SITÚA LAS 


ALMIRANTE, 
TAN PRONTO COMO 
HAYAMOS EVACUADO, 

PODREMOS 

ATACARLES. 


POR FAVOR, 
NECESITO QUE 
CONFÍE EN 


Y EN TANTO ESTE 
CONFLICTO TIENE 
LUGAR, ME VUELVO 
A PREGUNTAR... 





lo soy 
UN ASESINO, JEFE 
FEY'LYA. HE VENIDO 
AQUÍ PARA PRO- 
TEGERLE. 


MATARME, LO 
POBLO. 


MIRE, Si c C 

/íS CONOZCO 
¡Que HAY ALGUIEN AUN HOMBRE QUE 
QUE INTENTA MATARLE. VE EL FUTURO. DICE 


UN YUUZHAN VONG QUE PRONTO LOS YUU- 


HA INFILTRADO “y a ZHAN VONG QUEMARÁN ¿4 
> CORUSCANT. y 


E 
DÍA, RECUERDE 
LA ÍDIOTEZ QUE 
ACABA DE SALIR 
DE SU BOCA. 





¡ESCUCHA, 
JEFE DE ESTADO! 
LA AMENAZA YUUZHAN 
VONG ES MUY REAL. 
TIENES QUE MIRAR MÁS 
ALLÁ DE TU MEZQUÍNA 
AMBICIÓN Y LÍDERAR 
lUESTRA GA- 
LAXÍA. 





NO SE 
PREOCUPE AUN NO HE 
SEÑOR. LE A. PODIDO SEGUIR 
AIRLDAS PARA EL ASESINO. il 


REMOS. LE TRAERÉ YARMOND. 


EH, AQUÍ 
ANDO UN POCO 
OCUPADO, 
MAESTRO. 


A MENOS QUE 
PUEDAS VOLAR, 
NO VAS A 


NO ESTARÁS 
VOLANDO Y HABLANDO 
POR EL COMUNICADOR, 





"NE 
Ñ 








7 A MENOS 
QUE LA HAYAS 
5 O 


| » > An LE 


PERO 
LA GALAXÍA 
BÍÉN Ti 

JE VERLO. 





BIEN, YO 


DIRÍA QUE LA 
GALAXÍA ESTÁ A 
PUNTO DI 
MUCHOS COM! 
ESO ME PARECEN 
VES DE TRANS- 


CERCA DEL Ci COMO LE 
POSIBLE. LOS YUUZHAN 
SERÁN REACIOS A USAR 

SADAS O sUS 
'REAS CONTRA 
PROPÍA 
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¿Qu 
PROBLEMA 
TENÉIS? 
¡NO SOY UN 
ASESINO! 


SOSTENÍA EL 
SABLE LÁSER EN LA 
CARA DEL TÍPO QUE 

PENSÁIS QUE HE 
VENIDO A ASE- 


SÍ FUERA 
_ UN ASESINO, 
¿NO CREES QUE 
LE HABRÍA 
MATADO? 
¿POR QUÉ 
SOSTENÍAS EL SABLE 
LÁSER FRENTE A SU CARA, 
SÍ NO TENÍAS INTENCIÓN 
2 DE UTILIZARLO? 


PORQUE 

ME MOLESTÓ, 
¿VALE? 
2 MUCHO, 


ESTOY 
SEGURO DE 
QUE NO TENGO 
QUE DECIRTE 
ESTO, ¡(PERO TU 
JEFE ES UN 
IDIOTA! 


NO ES 
MI JEFE. SOY 
GUARDÍA DEL. 
PALACIO. ES NUES- 
TRO LÍDER... POR 
AHORA. 


¿MÍ 
DROÍDE YA 
TE HABRÍA 
ABIERTO UN 
AGUJERO. 





VONG. NUESTRO JEFE 
DE ESTADO PODRÍA 
IGNORAR ESTA 
AMENAZA, PERO LOS 
MILITARES ESTÁN 
PREOCUPADOS. 


NO sOy 


EMBAJADOR DE 
SHRAMAR. ÉL ES 
EL ASESINO. 


DIPLOMÁTICA- 
MENTE, EL EMBAJADOR 
TÍENE LIBERTAD TOTAL 

MIENTRAS ESTÉ AQUÍ. EN 
REALIDAD, NO HAY MANERA 
ALGUNA DE QUE DEJARA 


A UN OFICIAL IMPERIAL 
MOVERSE POR EL PALACI 
SÍN RASTREAR CADA 
PASO QUE DÉ. 





MAESTRO 
DRAAY, UNA GUAR! 

DEL PALACIO ME HA 
TRAÍDO A LA RESIDENCIA 
DE YARMONOD. ENVÍO A 
PROW A RECOGERTE. 
ELLA Y YO ESPERA- 


¿ELLA? 
¿UNA MUJER? 
¿ES GUA 


MAESTRO, 
NOS REUNIMOS 
CONTIGO FUERA 

DE LA RESIDENCIA 
DE YARMOND. 


CORTO 
ESTA CON- 
VERSACIÓN YA. ES 
SIMPLEMENTE... 
DEMASIADO VER- 
GONZOSA. 


¿QUÉ 
ESTÁS HA- 
CIENDO? 


SE 
SUPONE QUE 
ÍBAMOS A 
ESPERAR AL 
MAESTRO 
DRAAY. 


¡PANTÁSTI- 
CO! IMAGINA LA 
EMOCIÓN DE LA 

PERSECUCIÓN 
CUANDO AÑADES LA 
DIMENSIÓN EXTRA 

DEL VUELO. 





NO. 
TÚ ¡BAS 
A ESPERAR 
A DRAAYy. 





ALGUIEN 
TE HA DADO UN 
GRAN DON. ALGO 
QUE NUNCA HABÍA 
visTO; PERO CIERTA- 
MENTE YUUZHAN 
VONG EN SU ORÍGEN. 
HA CRECIDO 
DENTRO 
DE Ti. 


NO ME 
ASOMBRA QUE JA (Í Y 
TSALOK QUIERA Ñ , y PUEDO. 
Ñ E f SENTIRLO... 
COJAMOS. E y ¡HAY OTRO MÁS 


AQUÍ! 


<DILE AL 
JEEDAÍ QUE LA 
ROMPERÉ s| 
SE MUEVE.) 


<NO TE 
PREOCUPES, 
ZAKAR.) NO VÁ A 
HACER NINGUNA 
ESTUPÍDEZ. 
EL COMANDANTE 
TSALOK TE QUIERE. 
VAS A VENIR CON 


NOSOTROS, 
GALFRIDÍAN. 





¿MATAR 
A FEY'LYA? ¿POR 
QUÉ ÍBAMOS A 
QUERER HACER 
Eso? 


Ss 
DEMASIADO 
VALIOSO EN SU Ñ NO LO 


PosicióN PARA LOS E ENTIENDO. ¿POR 
YUUZHAN VONG COMO . Qué iBA A ENVIARME PM 
PARA QUERERLE A MA DRAAY DETRÁS DE 
ELIMINADO. UN COBARDE 5: S TÍ si NO...? 

INEFICAZ LÍDERANDO es h 
UNA REPÚBLICA ES EL 
OPONENTE PERFECTO 
CUANDO PLANEAS 
HACERTE CON 





PORQUE 
ESTÁN EN MÍ 
CAMINO. 
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BELEKO 





GASCONJEDI 


Y HASTA ENTONCES, 
NO TE PIERDAS... 
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